Inż. Aleksander Drexler 


b. radca Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie 
kierownik Odcinka Odbudowy w Nowym Sączu 


urodzony 26 lutego 1885 r. we Lwowie, po krótkich a ciężkich cierpieniach, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 27 kwietnia 1949 r. w Krakowie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 30 b. m. o godzinie 9 rano 
w kościółku Najśw. Salwatora na Zwierzyńcu, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne 
obrzędy zapraszają stroskane 


~N 


siostry i rodziną. 


Zakład pogrzebowy „AETERNITAS" 
ANTONIEGO HORAKA jun. Brukarnia Związkowa w Krakowie, Mikelajska 13 
RRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 16 — Tel. 005-060 
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